FRANCISZEK SALEZY Lada GRODZICK! 


D. Olsen wojsk polskich z T. 1626 za czasów W. Ks, Konstantego, następnie właścicie dóbr w Król. Polskiem 


przeżywszy lat 04, po dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zakończył życie dnia 1/ Stycznia 1886 r. 


W smutku pogrążony syn i córka zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowa- 
dzenie zwłok we Środę dnia 20 b. m. o godzinie 2 popołudniu z Zakładu klinicznego wprost 
na cmentarz. 


